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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


4 Απριλίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1239 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο 
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Ιατρική Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΝθρΓιιόΟβγθ» και διακρι¬ 
τικό τίτλο «ΝθρΜγοΈβγθ Ιατρική Ι.Κ.Ε.», με το Γενι¬ 
κό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

2 

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι¬ 
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με 
το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 

3 

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι¬ 
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Βιονεφρός 
Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΒΙΟΝΕΦΡΟΣ Μ.Χ.Α.», με το Γενικό 
Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος». 

4 

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

5 

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΝΑΤΙΕΕΕΑΚΙ 
ΟΕΝϋ του ΧΓΐθνθίι- και της ΗθΐίχΓΐθ για λαθεμπο- 
ρία καπνικών. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π·/οικ.25 755 (1) 

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο 
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Ιατρική Ιδιωτι¬ 
κή Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΝθρΗιόΘηγθ» και δι¬ 
ακριτικό τίτλο «ΝθρΗιόΟηγθ Ιατρική Ι.Κ.Ε.», με το 
Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξειςτου άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά¬ 
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α'), όπως ισχύει. 


2. Τις διατάξειςτου άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ¬ 
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ¬ 
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια¬ 
τάξεις.» (ΦΕΚ 29, τ.Α') 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α'), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α'),όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α'). 

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι¬ 
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α'). 

7. Την αριθμ. Α1 β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ.Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1 Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητεςτου Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποι¬ 
ηθεί και ισχύει». 

8. Την από 21.11.2017 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας Αι¬ 
μοκάθαρσης με την επωνυμία «Ιδιωτικό Ιατρείο Μονάδα 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία ΝθρΜιόΈβγθ» και διακριτικό τίτλο «ΝθρΓιιόΈβγθ 
Ιατρική Ι.Κ.Ε.». 

9. Την αρ. 1707/13.03.2018 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά¬ 
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Ιδιωτικό 
Ιατρείο Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Ιατρική Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΝθρήΐΌΈθΓθ» και διακριτικό τίτ¬ 
λο «ΝθρΓιγοΈβγθ Ιατρική Ι.Κ.Ε.» με το Γενικό Νοσοκομείο 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 239/04.04.2018 


Το Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» καλύπτει την 
ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση 
οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 
Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π./οικ.25 751 (2) 

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι¬ 
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙ- 
ΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», 
με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά¬ 
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α'), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ¬ 
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης την οργάνωση της Κυβέρ¬ 
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια¬ 
τάξεις.» (ΦΕΚ 29, τ.Α') 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ194 τ.Α'), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α'),όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α'). 

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι¬ 
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α'). 

7. Την αριθμ. Α1 β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ.Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1 Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποι¬ 
ηθεί και ισχύει». 

8. Την από 22.12.2017 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. 
«ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». 

9. Την αρ. 1708/13.03.2018 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 


Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά¬ 
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 
και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με το Γενικό Νοσο¬ 
κομείο Σερρών. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών καλύπτει την ανωτέρω 
Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προ¬ 
βλημάτων που τυχόν προκύπτουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Γ1 β/Γ.Π·/οικ.25 753 (3) 

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι¬ 
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Βιονεφρός 
Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΒΙΟΝΕΦΡΟΣ Μ.Χ.Α.», με το Γενικό 
Νοσοκομείο Χανιών «Ο Άγιος Γεώργιος». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά¬ 
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α'), όπως ισχύει. 

2. Τ ις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ¬ 
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ¬ 
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια¬ 
τάξεις.» (ΦΕΚ 29, τ.Α'). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α'), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ.Α'), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ.Α'). 

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι¬ 
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ.Α'). 

7. Την αριθμ. Α1 β/Γ.Π.οικ.66898/04.09.2017 (ΦΕΚ 3128, 
τ.Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. Α1 Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης, με 
περιεχόμενο τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποι¬ 
ηθεί και ισχύει». 

8. Την από 29.11.2017 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Βιονεφρός Ι.Κ.Ε.» και 
δ.τ. «ΒΙΟΝΕΦΡΟΣ Μ.Χ.Α.». 










Τεύχος Β' 1239/04.04.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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9. Την αρ. 1709/13.03.2018 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την επιστη μονική διασύνδεση της Μονά¬ 
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «Βιονεφρός 
Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΒΙΟΝΕΦΡΟΣ Μ.Χ.Α.» με το Γενικό Νοσο¬ 
κομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος». 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» κα¬ 
λύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι¬ 
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 


Αριθμ. Γ2α/1026 (4) 

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν.2646/1998 «Ανά¬ 
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α' 236), 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'98), 

γ) τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1 η, περ. η) 
του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμόςτης συναρμοδιότη- 
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α'70), 

δ) το υπ'αριθ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 116). 

2. Την υπ'αριθ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β'2144). 

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.123762/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Β'3485), 
όπως ισχύει. 

4. Την υπ'αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.123908/31-12-2012 κοι¬ 
νή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ευαγγελισμός", του Γενι¬ 
κού Νοσοκομείου Αθηνών'Ήολυκλινική" και του Ειδικού 
Νοσοκομείου "Οφθαλμιατρείο Αθηνών"» (Β'3515). 

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.48318/04-05-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» 
(ΒΊ680). 


6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Υ4α/117098/13/15-04-2014 κοι¬ 
νή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» (ΒΊ 121), όπως ισχύει. 

7. Την υπ'αριθ. πρωτ. 57440/28-12-2017 εισήγηση της 
Διοίκησης της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

8. Το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ'αριθ. 179ης/ 
29-11 -2017 Συνεδρίασης Δ.Σ.του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενι¬ 
κό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑ- 
ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

9. Το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ'αριθ. 3ης/ 
07-07-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ». 

10. Τις αιτήσεις του ιατρού Ιωάννη Πανουργιά. 

11. Την υπ' αριθ. 854/12-02-2018 απόφαση της Εκτε¬ 
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.. 

12. Την απόφαση της 80ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 23-02-2018 (Θέμα 6.18). 

13. Το υπ' αριθ. πρωτ. Β1 α/οικ.23328/19-03-2018 έγ¬ 
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Μία (1) οργανική θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., 
ειδικότητας Νευροχειρουργικής της οργανικής μονάδας 
έδρας"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νο¬ 
σοκομείο Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», όπως αυτή προβλέπεται 
στις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.123762/ 
31-12-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'3485) και 
όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -ΜΠΕ- 
ΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν με την υπ' αριθ. πρωτ. 
Υ4α/οικ.48318/04-05-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β' 1680) (με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την 
κατέχει). 

2. Μία (1) κενή οργανική θέση ειδικευμένου ιατρού 
Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Νευροχειρουργικής του Γενικού Νο¬ 
σοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ», 
όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπ' αριθ. 
πρωτ. Υ4α/οικ.48318/04-05-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΒΊ 680) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται 
με την παρούσα, στην οργανική Μονάδα της έδρας'ΈΥ- 
ΑΓΓΕΑΙΣΜΟΣ"του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής 
υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν με την υπ' αριθ. πρωτ. 
Υ4α/123762/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β'3485). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 239/04.04.2018 


(5) 

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΝΑυΕΙΙΑΡΙ 
ΟΕΝΟΙ του Χήθν3ΪΓ και της ΗβΙϊχΗθ για λαθεμπο- 
ρία καπνικών. 

Με την 150ΚΥΡ08320000008-2/28-03-2018 καταλο- 
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ' άρθρο 150 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμο¬ 
νής, γεννηθέντα την 13/08/1974 στην Αλβανία, κάτοχο 
του με αριθμό Ζ1316955 διαβατηρίου αλβανικών αρ¬ 
χών, ΝΑ-ΠΈΙΙΑΚΙ ΟΕΝΟ του Χήθνθίτ και της Ηθΐίχήθ, 
με ΑΦΜ 121444715, ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλα¬ 
πλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του 


ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), τα οποία μερίζει ισομερώς στον ανω¬ 
τέρω και στον συνυπαίτιο αυτού Οικονόμου Παναγιώτη 
του Γεωργίου και της Ελένης, με Α.Φ.Μ. 033843449, καθι¬ 
στώντας αυτόν αλληλέγγυα υπόχρεο για την καταβολή 
της προσωπικής οφειλής του Οικονόμου Παναγιώτη του 
Γεωργίου και της Ελένης. 

Το ως άνω ποσό πολλαπλών τελών προσαυξάνεται 
με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου 
(2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00€). 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: ννθί)Γη35ί6ΐ·.θί(4>6ί.αΓ 












